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沪一桑拿中心电视监控浴客更衣http://www.sina.com.cn 1999年1月10日 17:53 扬子晚报        上海桑拿美容业日前爆出一条新闻，在“温莎堡”桑
拿美容中心沐浴休闲的人，发现他们赤身裸体的形象竟全
部暴露在这个中心设置的电视监控屏上。



        “温莎堡”桑拿美容中心是1995年初经营开业的一家
沪台合资企业，在上海共有三家连锁店。最近，几位细心
的浴客到设在斜土路的“温莎堡”美容店沐浴休闲时发现，
这家中心的更衣室和休闲场区等部位装有电视监控探头。
经过质询，店方承认在男子更衣、收银处等几个地方安装
了监视器。他们认为，这种做法严重侵犯了公民的“隐私
权”。



记者在现场看到了这样的镜头：在斜土路“温莎堡”
美容中心副总经理办公室里，两排正在工作的监视屏上显
露出男浴客的裸体和更衣过程，同时也能看到从浴室大门
到付款处的监视画面。一位副总经理说，这样做的目的是
保障客人财物安全，同时也能检查公司员工的服务质量。
他说，电视监控录像一般只保存48小时，只允许公安部门
来看。但记者发现，在这一办公室透明的玻璃分隔墙外，
几位公司女职工也完全可以看到监视屏幕，而办公室并无
女职工不得入内的警示。



据悉，  目前有几位消费者表示正在考虑起诉“温莎
堡”，要求获得精神赔偿。

         